


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































/95.0/.07.⁄23 


} :=/</# % 





༡༡༤༩ང་འཀ་ངོའོའཁ་ ༩༤་་འའཔ་འག་འོ།༼༼སཔངས་་༡༡༡ 


༤ ༧་ཁོར་ས༣་གའ་འ་ངའཚལ་མ༼པ མོ་ཊ ན་ཁས་པ།༤༡༡༢ 
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5.0/.607.63 


7-//./7ེ་ °; 


























༡༧༡ཁ་༧ར་/7ཁ°2992 
















































































5.0⁄/07.63 


££//⁄./75 % 

































































































































































ཟླ ,/8.0/.0% 623 


ངཿ: 32 











































































































